VARA • Mod 



VARA RADIO - Mo d r $09 S - Gamma medic da 200 a 600 m, gamma cortc da 16 a $2 m. Media frctiuenza 461 kc/a, Pole ml d uaaia 

3 U 7 . Consume 50 W» 
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